SV TCL & Associates Probe Company kj0per eiendeler 

SV sonde kj0per eiendeler fra Tokyo katoden Laboratory 

SV sonde Pte. Ltd ("SV"), en av verdens ledende leverand0rer av h0y ytelse sonde kort , kunngjorde i dag 
at det har inngatt en forretningsavtale for overf0ring til a kj0pe visse sonde kort virksomhet, teknologi, 
immaterielle rettigheter og eiendeler i Tokyo katoden Laboratory ("TCL"). Dette oppkj0pet vil skape en 
sterkere produktportef0lje for SV, plassere selskapet i en mer konkurransedyktig posisjon i IC testing 
markedet og gi SV sonde en betydelig fordel med tilgang til store japanske sonde kort markedet. 

SV Probe far TCLS aksjer i datterselskaper i Singapore, Taiwan, Hong Kong og Guangzhou, Kina, sammen 
med eiendeler og virksomheten av TCL og datterselskaper Japan, holdt eller brukt i markedsf0ring, 
produksjon og distribusjon avvisse sonde produkter. 

TCL er en sonde kort produsent basert i Japan med en betydelig produksjon og distribusjonsnettverk i 
Asia. TCL besitter sterke sonde kort evner, spesielt CMOS Image Sensor (CIS) og Liquid Crystal Display 
(LCD), som brukes hovedsakelig i smart-telefoner, tabletter, digitale kameraer og andre bildeenheter. 
TCL har utviklet proprietaere cantilever sonde materialer samt bygge og forsamlingen prosesser som 
Utvid funksjonaliteten av produkter benyttet i annen enhet teste applikasjoner. Som et resultat, har TCL 
fatt en rekke sentrale CIS, LCD og logikk/SOC kunder i Japan og i hele det asiatiske markedet. 

"TCLS omfattende kunnskap i sonde kort teknologi og sterke kunderelasjoner vil opprette nye 
forretningsmuligheter for SV sonde," sa Mr. Kevin Kurtz, President & CEO i SV sonde. "Dette oppkj0pet 
gj0r SV sonden a 0ke sin deltakelse i verdifullt og betydelig japansk sonde card markedet." 

Mr. Naotake Okubo, CEO av TCL, diskutert oppkj0pet, "forel0pig TCL gjennomgar sivile 
rehabiliteringsprosessen. Denne virksomheten overf0ringsavtalen vil at vare kunder skal fortsette a 
motta h0ykvalitetsprodukter og tjenester fra en forpliktet og erfarne kortprodusenten med minimal 
avbrytelse for sin virksomhet." 

Sonden er viktige verkt0y i elektrisk testing av halvleder wafere f0r de er terninger, pakket og samlet i 
elektroniske produkter som tabletter, smart telefonene, datamaskiner og digitale mediespillere. 


